Tweede Kamer der Staten-Generaal 


2 


Vergaderjaar 2015-2016 


32 757 


Bouwbesluit 2012 


Nr. 122 


MOTIE VAN HET LID KROL 


Voorgesteld 23 maart 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat rookmelders verplicht zijn in woningen gebouwd vanaf 
2003; 

overwegende dat onder meer Brandweer Nederland en de Brandwonden- 
stichting pleiten voor een verplichte rookmelder in alle woningen; 

overwegende dat na invoer van een dergelijke regeling in het Verenigd 
Koninkrijk het aantal doden door woningbrand met 40% daalde; 

overwegende dat een verplichting van rookmelders gecombineerd met 
een breed ingezette bewustwordingscampagne levens kan redden; 

verzoekt de regering, het plaatsen van een rookmelder ook in woningen 
gebouwd voor 2003 verplicht te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Krol 
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